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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ6- 878/ 2013. 

2013 ഫെബ്രുവരി 25. 
-- തിരുവനന്തപുരം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് 2013 - 14 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ( 1) മെഡിക്കൽ 
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഡി ടൈപ്പ് ( 2) നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഇവയുടെ സാങ്കേതിക 
വിവരണം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽ 25 - 3 - 2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 12 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അസ്സൽ ഫോറത്തിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനും 
ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക + വാറ്റ് ആഫീസിൽ അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 5 /2012- 13 , സൂപ്രണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെയും 
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, തെ യ് ക്കാട് എന്നും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


ദർ ഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
25 - 3 - 2013, 2 മണിവരെയാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
3 (മൂന്ന്) മണിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെയോ അവർ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകാരന് ദർഘാസ് 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും 
നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ഈ ആശുപ്രതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും പ്രസ്തുത 
സ്ഥാപനത്തിലെ മേലധികാരിയുടെ കയ്യൊപ്പും മുദ്രയും 
ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റും - 3,000 (മൂവായിരം) - ന്റെ 
- നിരതദ്രവ്യവുമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


- No. S2 -127 /13/ HDS. 


7th February 2013 . 


കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധനങ്ങൾ 
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും അൺലോഡിംഗ് ചാർജ്ജ് 
സ്വയം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. കരാറുകാരൻ നിബന്ധനകൾക്ക് 
വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള 
കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് 
സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of Quantitative real time PCR kits to 
Medical College Hospital, Kozhikode . 


PAC - 


3, 50, 000 . 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശുപതി, തൈയ്ക്കാട്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


EMD - 10 %. 


GLOBAL TENDER NOTICE 
No . A7/6886/10. 

- 12th February 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
“ Cardiac Cath Lab with Accessories on Turn Key Basis ” 
to Hospital Management Samithi, District Hospital, 
Palakkad. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S2/ 127 /13 /HDS. 

| Price of tender (in duplicate ) ST ( cash only/ Money 
- order) - 795. 


Date and time of close of sale of tender form 
| 21- 3- 2013 at 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender - 22- 3- 2013, 
5 p . m . 


Date and time of opening of tender — 23 - 3 - 2013 , 
- 12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -6 -2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിയൽ ടൈം പി . സി.ആർ. കിറ്റുകൾ സപ്ലെ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 3, 50,000 . 


Detailed specification with list of accessories can be 
had with tender forms. 

The tenders ( in original) should be signed and 
superscribed on the envelope as Tender No. A7-6886 / 10 
Cath Lab and addressed to the undersigned , so as to 
reach on or before 3 p .m . on 16 -4 - 2013 . Tenders received 
late after the notification time will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened on the same 
day at 3 . 30 p .m . in the presence of the such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. If the opening day becomes a 
holiday, the tenders will be opened on the next 
working day. 

The rates offered should be inclusive of all taxes/ 
entry taxes, duties & levies freight, installation and 
training charges , insurance etc . and stable for a minimum 
period of one year and as far as possible in the domestic 
currency. 

The prescribed tender forms can be had from the 
Member Secretary , Hospital Management Samithi on direct 
cash remittance of 26 , 000 ( tax inclusive ) for original and 
- 13 , 000 for duplicate (if needed ). No other mode of 
remittance will be allowed . The cost of tender form will 
not be refunded . Sales of the forms will be closed at 
3 . p . m . on 12 -4 - 2013 . EMD at 1 % of tendered amount 
should be accompanying the tender by way of Demand 
Draft in favour of the Superintendent, District Hospital, 
Palakkad payable at Palakkad . 

Further details can be had from the Office during 
working hours . The undersigned reserve the right to reject 
any tender partly or wholly without assigning any reason . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2 -127 / 13 /HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 795. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 21- 3 - 2013 , 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
22 - 3 - 2013, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 3 - 2013 , 
12 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 6 - 2013. 


Hospital Management Samithi , 
District Hospital, 
Palakkad. 


| (Sd.) 
Superintendent & 
Member Secretary. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


( 2 ) 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


No . S1- 15742/2012 . 

14th February 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of 130 numbers of Oxygen Flowmeter with 
Humidifying Bottle (Good Quality) to Medical College 
Hospital , Kozhikode. 
| PAC - 1,88,500 . 
EMD1%. 


| 


| 


| 


No. S4-11360 /2012. 

| 16th February 2013. 
Sealed tenders in the prescribed Proforma are invited 
for the supply of the following items to Medical Collge 
Hospital , Kozhikode. 
| 1 Single wheel Barrow 

Nos. 
2. Showel 
3. Manvetti with handle 
4. Felling Knife 
5. Rubber Kotta 
6 . BH Quintonty with handle — 

7. Pickaxe 3 kg. with handle - 2 
- 8. Kambichool 

- 10 ,, 
Superscription tender number should be specifically 
noted as No . S4- 11360 /2012 . 

EMD1 %. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S1/15742 / 2012 . 


| 


| 


|| 


Price of tender ST (cash only/ Money order) - 454 . 

Date and time of close of sale of tender form 
25-3 - 2013 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 26 -3 - 2013 , 
5 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 27 - 3- 2013, 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms— 30 -6 - 2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
130 എണ്ണം ഓക്സിജൻ ഫ്ളോമീറ്റർ വിത്ത് ഹ്യൂമിഡിഫയിംഗ് 
ബോട്ടിൽ ( നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ളത്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1,88,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്.1-15742 /2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 454. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 3 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
26 - 3 - 2013 , 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 3 - 2013 , 
12 മണി. 


- Price of tender form ( in duplicate) ST ( Cash only / 
Money Order) - 400 . 

Date and time of close of sale of tender form 
4- 4- 2013 at 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender forms— 5 -4 - 2013 at 
- 5 p. m . 

Date and time of opening of tender — 6 -4 -2013 at 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-7-2013. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്നവ വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
1. ഹർബാന ( ഒറ്റ ചകം) - 5 എണ്ണം 
2. ഷവൽ 
3. മൺവെട്ടി 
4. വെട്ട്കത്തി 
5. റബ്ബർകൊട്ട 
6. മൺവെട്ടി 

( വീതി കുറഞ്ഞത്) 
7 പിക്കാസ് 
- 8 കമ്പിച്ചുൽ 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എസ്. 4 - 11360 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 400 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 4 - 4- 2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5- 4- 2013, 5 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 -6 - 2013. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


( Sd.) 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


Superintendent. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 4 - 2013 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട തീയതി - 31-7 - 2013. 

- ദർ ഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


(2) 
No. S3 - 658/ 2013 / HDS. 

19th February 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of 100 Cartridges of 17x14 size DVB Kodak Dry 
view Film to Government Medical College Hospital, 
Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S3- 658/ 2013/ HDS. 

- Price of tender (including Tax ) ST ( Cash only/ Money 
Order) - 2,497, 

Date and time of close of sale of tender form 
1 - 4- 2013 at 3 p . m . 

| Date and time for receipt of tender - 2 - 4 - 2013 at 
5 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 3 - 4- 2013 at 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-7 -2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
100 കാറ്റ്ടിഡ്ജ് 17 x 14 സൈസ് ഡി . വി . ബി ., കൊടാക്ക് 

ഡ് വ്യൂ ഫിലിം സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
നമ്പർ എസ്. 3 - 658 / 2013 എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 2,497 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1 - 4 - 2013 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 4 - 2013, 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 4 - 2013 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട തീയതി 31-7 - 2013 . 

ദർ ഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Government 
Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


- (Sd.) 
Superintendent. 


